bibo tv 


High-Resolution-Technologie für 35 mm Cinefilm 


TOCCATA 


Digitales Film Compositing System 
entwickelt von der BIBO-Gruppe 


Die digitale Technologie revolutioniert die Gestaltung und die Produktions- 
verfahren in der Filmherstellung. Die BIBO-Gruppe arbeitet an vorderster 
Front, sowohl in der Systementwicklung als auch in der Anwendung dieser 


Technologie in der Filmproduktion. 


Das High-Resolution-System TOCCATA besteht aus mehreren Film- 
Scannern mit einer Auflösung bis zu 4000 Linien, Film-Rekordern mit einer 
Auflösung bis zu 8000 Linien und Super-Computern mit eigenentwickelter 
exklusiver Software für Compositing, Retusche, 2D- und 3D-Animation. 


Für Ihre Produktionsaufgaben 

unsere Kontaktadresse: bibo tv Studiobetriebs-GmbH 
Siemensstraße 27 
D-61352 Bad Homburg 


Telefon: 49/61 72/1708/0 
Telefax 49/61 72/1708/88 
Ansprechpartner: | Ralph Bibo 


Christiane Jaeger 
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